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TECHNISCHE DATEN 


Typ: RE00205G-801B 
Nennüberdruck: 2 bar 
Abmessungen: 290 x 90 x 80 mm 
Mit 3 Adaptern 
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VORSICHT! 


- Warnung: diese Pumpe ist nicht dafùr geeignet Autoreifen aufzupumpen 

- Nicht übermässig aufpumpen. 

- Geràt nur mit den Füssen und nicht mit den Händen betàtigen: Es besteht die Gefahr von Quetschungen 
Aufspringende Pumpe kann zu Verletzungen fuhren. 

- Nicht zum Aufpumpen auf das Pedal springen. 


BEDIENUNGSANLEITUNG: 


al Stecken Sie den passenden Adapter (1, 2 oder 3) in das Ventil; 
b/ Klappen Sie den Hebel herunter um das Ventil zu sperren; 
c/ Stecken Sie den Adapter in das aufzupumpende Objekt; 


d/ Prüfen Sie den aktuellen Luftdruck mit dem Nanometer, bevor 
Sie mit dem Aufpumpen beginnen. Beginnen Sie mit dem 
Aufpumpen durch Drücken des Pedals mit Ihrem Fuss. 


MANOMIETER 
0 ~ 7 BAR 
0 ~ 100 PSI 


WARTUNG: 


Mit einem weichen feuchten Tuch reinigen. 
An einem trockenen Ort, geschützt vor Feuchtigkeit, lagern. 


Pompe à pied 
RE00205G-801B 
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SPECIFICATION TECHNIQUES 


Modèle: RE00205G-801B 
Pression nominale: 2 bar 
Dimensions: 290 x 90 x 80 mm 
Avec 3 adaptateurs 


UTILISATION PREVUE: 


Roues de vélo Va Ballons AB Lit gonflable 
a © E © 1° 


ATTENTION! 


- Avertissement : cette pompe n'est pas adaptée pour gonfler les pneus d'automobile. 

- Ne pas surgonfler. 

- Actionnez l'appareil uniquement avec les pieds et pas avec les mains : risques de pincements. Relâchée subitement, 
la pompe peut provoquer des blessures. 

- Ne pas sauter sur la pédale pour gonfler. 


INSTRUCTIONS D'UTILISATION: 


al Insérez l'adaptateur (1, 2 ou 3) requis pour le type de produit à gonfler dans la valve; 
b/ Abaissez le levier pour verrouiller l'adaptateur dans la valve; 
c/ Insérez l'adaptateur dans l’orifice de l'objet à gonfler; 


d/ Vérifier le niveau de pression avec le nanomètre avant de gonfler. 
Commencer à gonfler en appuyant sur la pédale avec le pied. 


MANOMETRE 
0-7 BAR 
0 - 100 PSI 


MAINTENANCE : 


Nettoyez avec un chiffon doux et légèrement humidifié. 
Ranger dans un endroit sec à l'abri de l'humidité. 


Pompa da piede 
RE00205G-801B 
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SPECIFICHE TECNICHE 


Modello: RE00205G-801B 
Pressione nominale: 2 bar 
Dimensioni: 290 x 90 x 80 mm 
Con 3 adattatori 


USO PREVISTO: 


Pneumatici di bicicletta Palloni 


® © 


ATTENZIONE! 


=> Letto gonfiabile 


1° 


- Attenzione: Questa pompa non è adatta per gonfiare pneumatici d'auto. 


- Non gonfiare eccessivamente. 


- Azionare il dispositivo soltanto con i piedi e non con le mani: Pericolo di schiacciamento se la pompa scatta 


pudcausare ferite. 
- Non saltare sul pedale per gonfiare. 


ISTRUZIONI PER L'USO: 


al Inserire l'adattatore corretto (1, 2 o 3) nella valvola; 
b/ Abbassare la leva per bloccare l'adattatore nella valvola; 


c/ Mettere l'adattatore nell'oggetto da gonfiare; 


d/ Controllare la pressione dell'aria con il manometro prima di iniziare 


a gonfiare. Iniziare a gonfiare premendo il pedale col piede. 


MANOMETRO 
0-7 BAR 
0 - 100 PSI 


MANUTENZIONE: 


Pulire con uno straccio morbido e umido. 
Riporre in un luogo asciutto al riparo dall'umidità. 


ya 


\ Foot pump 
RE00205G-801B 
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TECHNICAL SPECIFICATIONS 


Model: RE00205G-801B 
Nominal pressure: 2 bar 
Dimensions: 290 x 90 x 80 mm 
With 3 adaptators 


INTENDED USE 


Mor 


a 


ATTENTION! ar08-D220£003A 


- Attention: this foot pump is not intended for car tyres inflating. -> 


- Do not overinflate. 

- Use the appliance only with feet and not with hands: risk of pinching 
can cause injury. 

- Do not jump on the pedal to inflate. 


d/ Check the current air pressure with the nanometer before starting 
to inflate. Start inflating by pushing the pedal with your foot. 


PRESSURE GAUGE 
0-7 BAR 
0 ~ 100 PSI 


MAINTENANCE: 


Clean with a soft damp cloth. 
Store in a dry place to shelter from moisture. 


